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Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v een kerkgenootschap. Baron de Coubertinlaan 6-8,2719 EL, 
Zoetermeer 

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 

De afdeling WH heeft onder andere tot taak vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving. 

Meer informatie hierover is te vinden op onze website: www.zoetermeer.nl en klik op het thema van 
uw keuze. 


Ontbreken van adresgegevens 

Indien in de onderstaande bekendmaking GPS coördinaten zijn aangegeven, dan kunt u deze invoeren 
in Googlemaps. Op die manier kunt u de locatie zien waar de aanvraag betrekking op heeft. Indien u 
hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Publieksplein. 


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

• Baron de Coubertinlaan 6-8, 2719 EL Zoetermeer, het handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening ten behoeve van een kerkgenootschap, WB20150691 (ontvangen d.d. 11 december 2015); 


Ingediende aanvragen 

Het is slechts mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hierover 
zienswijzen in te dienen. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien nadat u een afspraak hebt gemaakt, 
via www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie 
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